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«fcc muz. ' m^mmmm^m^mmmm^ 

If Hewlett-Packard Company ^jm^^HMW^^M^k ' ffiM 



ffiw^Fcc 15 mmmm ° mmmn^m 

l. ' 1L 



mmmmmm - ^§iMmmit£i«ss^ rfi/emi a 

8§s^ - J^st^ fcc IMS ° 

mFnftGwmmmm fcc he (raisttiiBJ&ii) 

FCC ^ffiH 15 - JM# M^T^J 

i. ' i. 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

MWa 1-800-652-6672 ° 
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Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

MMla (281)514-3333 - 



« ciass b Kfuggrmmw^n^^^^^aisnsffi 



(Canadian Interference-Causing Equipment Regulations) fit®?}? ° 



Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 



Mp h pJiw ce m^mm^n^mmmmm^ emc mm 

(89/336/EEC) l^MSMSS* (73/23/EEC) - K^StM^h^M 
ftlijfg ' W\M^ R&TTE MM (1999/5/EC) ° 

Ml) : 

■ EN 55022 (CISPR 22) — MM^M 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11) — WMtfh^S. 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) — 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) — WWMFM^ 

■ EN 60950 (IEC 60950) — Mpp^tt 
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f|f«I : GaAIAs 

feR '■ 780 +/- 35 nm 

fflU^ = 53.5 m +/- 0.5 g 

fttti'M : 0.2 mW ^ 10,869 W-m-2 sr-1 

mi : mm o.25 

&??Lff : 0.45 +/- 0.04 
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